浴室涼風暖房機 【 B D — 12 0 0】 





■ワイヤレスリモコン （BD-C) 付属 

•力ーボンランプヒーター採巧 （600W X 2=1200W) 

•開口工事不要で取付場所を選ばない。 

•2 時間オートタイマー付き（消し忘れ防止機能） 
•適用面積（目を） 1. 日坪な下 
•重量約日. 0K 邑 

•別売品スペーサ ーBD-SP20( ミ谷室内露出配線用) 


特性表 


AC 100 V (如/ 60 Hz ) 共通 

ターボ運転時 

強運転時 

弱運転時 

微運転時 

消費 

電力 

( W ) 

暖房 600W/1200W 

635/1235 

622/1222 

610/1210 

606/1206 

涼風 

35 

22 

10 

10 

風量が/ h) 

280 

240 

180 

110 

騒音 （ dB ) 

50 

45 

38 

30 


機種名 

お室涼風暖房機 

尺度 

材質 


型式 

BD -1200 

Free 

曰付 

2004 .09. 20 

図番 

20121025 -04 

か 島活届業が巧舍社: 


* 製品の仕様は.改良のため予告なしに変更することがありますのでご了を〈ださし、。 


















































































































































































































